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Oksitan tili 


QIRIMTATAR ViKiPEDiYASININ MALUMATI 


Oksitan tili (oksitanca occitan ) - esasen Frenkistannm 
ceniibinde, ondan gayri italiya, Monako ve ispaniyanin 
bazi regionlarmda laf etilgen bir Romans tili. 


Oksitan tili 

Occitan 

Memleketler: 

Frenkistan, 

Monako, ispaniya, 
italiya 

Regionlar: 

Ceniip-Garbiy 

Avropa 

Resmiy status: 

Aran vadiysi 
(Kataloniya, 

ispaniya) 

Laf etken sayisi: 

0.6 million 

Simfla§tirma 

Kategoriya: 

Avrasiya tilled 

ind-Avropa tilled 

Romans tilled 

Ok tilled 

Elifbe: 

latin elifbesi 

Til kodlari 

ISO 639-1: 

oc 

ISO 639-2: 

oci 

ISO 639-3: 

OCI 

Vikipediyanin Oksitanca boliigi bar 



Romans tilleri 

Adalar Romans 
tilleri 

Korsikan tili | Sardin tili | Sassari tili 

Balqan Romans 
tilleri 

Aromen tili | Megleno-Romen tili | Romen tili 

Ceniip Romans 
tilleri 

italyan tili | Neapolitan tili | Sigilyan tili 

Gall-italyan tilleri 

Emiliya-Romanya tili | Ligur tili | Lombard tili | Pyemont tili | Venedik tili 

Gall-Ret tilleri 

Frenk tili | Frenk-Provans tili | Romany tili 

Ok tilleri 

Katalan tili | Oksitan tili 

iber tilleri 

Aragon tili | Astur-Leon tili | Galisiyatili | ispan tili | Portugal tili 


Menba- "https://crh.wikipedia.org/w/index.php?title=Oksitan_tili&oldid=140747' 
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